


ベー ス ダ ウ ン ラ イト (ひと 粒 タ イプ ) 
ダウ ン ラ イト 本 価 


DL-D053NW 


希望 小売 価格 23.800 円 ( 税 抜 


5.000K 
Ra82 





DL-YP068 a 
希望 小売 価格 11,000 円 ( 税 抜 ) 調 光 可能 
セッ ト 価 格 
= 
人 希望 4 i 34.800m ct 
| 消費 電力 30W(100 一 242V) 
| 固有 エネ ルギー 消費 効率 77.6 Im/W(200V 時 ) 埋 込 穴 
| 梓 アル ミダ イカ スト (ホワ イト 塗装 ) $125n 
| 反射 板 アル ミ ( ホ ワイ ト 塗 装 ) 
| カバ ー 強化 ガラ ス ( 透 明 ) IA 
| 質量 本 体 約 0.6kg・ 電 源 約 0.6kg 
| 別売 適合 電源 DL-YP068 
| 定格 電圧 AC100~242V 了 h、 
| 入力 容量 33VA(200V 時 ) グレ アカ ッ ト アン グル 
| 光源 寿命 40.000 時 間 ( 光 東 維持 率 80%) 
| 天井 材 の 厚 さ 5~25mm 
調 光 対応 約 5ー100%(PWM 信 号 方 式 ) 





| 備考 断熱 施工 不可 、 バ ネ 固 定 方 式 














